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Inż. KAZIMIERZ DRAPELLA 


inspektor lasów państwowych w Cieszynie 


opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 14-go listopada 1932 
w 47 roku życia. 


Eksportacja zwłok z kaplicy szpitala śląskiego w Cieszynie nastąpi we czwartek dnia 17-go b. m. 
o godzinie 10-tej rano. 


Pogrzeb z kaplicy na cmentarzu rakowickim w Krakowie odbędzie się w piątek dnia 18-go b. m. 
o godzinie 2-giej po południu. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w sobotę dnia 19-go b. m. o godz. 9-tej rano w kościele 


św. Anny w Krakowie. 


Na te smutne obrzędy zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych w głębokim smutku pogrążona 


Rodzina. 
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